Data 


pH Test 


Sample 

PH 

Temp S C 

Date/Time 

pH 7 buffer check 

6.989 

23.9 

10/8/97 08:32 AM 

Degassed Optima H20 (10-6) 

6.052 

23.9 

10/8/97 08:38 AM 

pH 7 buffer check 

6.987 

23.9 

10/8/97 08:44 AM 

Degassed Optima H20 (10-8) 

6.647 

23.9 

10/8/97 08:52 AM 

pH 7 buffer check 

6.988 

23.9 

10/8/97 08:58 AM 

Blank (non-smoked) Whatman 

8.306 

23.9 

10/8/9709:04 AM 

pH 7 buffer check 

6.988 

23.9 

10/8/97 09:10 AM 

IM # 16 (1) unwashed 

5.349 

23.9 

10/8/9709:48 AM 

pH 7 buffer check 

6.985 

23.9 

10/8/97 09:54 AM 

IM # 16 (2) unwashed 

5.369 

23.9 

10/8/9710:16 AM 

pH 7 buffer check 

6.985 

23.9 

10/8/9710:22 AM 

1M # 16 (3) unwashed 

5.354 

23.9 

10/8/97 10:42 AM 

pH 7 buffer check 

6.982 

23.9 

10/8/9710:51 AM 

IM # 16 (4) unwashed 

5.360 

23.9 

10/8/97 11:06 AM 

pH 7 buffer check 

6.980 

23.9 

10/8/97 11:13 AM 

IM # 16 (5) unwashed 

5.320 

23.9 

10/8/9711:31 AM 

pH 7 buffer check 

6.982 

23.9 

10/8/9711:41 AM 

IM # 16 (1) washed 

5.330 

23.9 

10/8/97 11:53 AM 

pH 7 buffer check 

6.982 

23.9 

10/8/97 11:59 AM 

IM # 16 (2) washed 

5.360 

23.9 

10/8/97 12:16 PM 

pH 7 buffer check 

6.980 

23.9 

10/8/97 12:23 PM 

IM# 16 (3) washed 

5.342 

23.9 

10/8/97 12:38 PM 

pH 7 buffer check 

6.980 

23.9 

10/8/9712:44 PM 

IM# 16 (4) washed 

5.355 

23.9 

10/8/97 01:01 PM 

pH 7 buffer check 

6.982 

23.9 

10/8/97 01:07 PM 

IM # 16 (5) washed 

5.369 

23.9 

10/8/97 01:22 PM 

pH 7 buffer check 

6.979 

23.9 

10/8/97 01:28 PM 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/jjfl0001 




